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Introducción: El Llamado a la Artesanía

Objetivo:Descubrir por qué, en la era de la IA, el acto más revolucionario es construirla uno mismo, y cómo este manual le entregará las llaves de su propia forja intelectual.
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Vivimos en la era de los oráculos. Hemos sido testigos del nacimiento de inteligencias artificiales de una potencia asombrosa, capaces de conversar, razonar y crear con una fluidez que hasta hace poco pertenecía al dominio exclusivo de la ciencia ficción. Responden a nuestras preguntas desde la nube, generan imágenes deslumbrantes a partir de susurros de texto y nos ofrecen un acceso sin precedentes al conocimiento colectivo. Y sin embargo, en medio de esta revolución, una verdad incómoda permanece: la mayoría de nosotros nos hemos convertido en meros usuarios. Somos los peticionarios ante el oráculo, los consumidores de una magia cuya fuente no controlamos y cuyos mecanismos no comprendemos.

Estos grandes modelos, entrenados en secretos computacionales y alojados en fortalezas de datos corporativas, son por naturaleza “cajas negras”. Funcionan, pero no nos pertenecen. Aprenden, pero no de nuestra sabiduría privada. Sus servicios son poderosos, pero son un préstamo, no una propiedad. Esta dependencia, sutil pero profunda, nos sitúa en una posición de vulnerabilidad intelectual. ¿Qué ocurre cuando las herramientas que moldean nuestro pensamiento no están en nuestras manos?

Este manual se funda sobre una convicción radical: en la era de la IA, el acto más importante, el más revolucionario y el más soberano no es usarla, sino construirla.

El propósito de la obra que tiene en sus manos no es enseñarle a escribir mejores prompts para un servicio externo. Es entregarle los planos, las herramientas y la filosofía para que erija su propia forja intelectual en la privacidad y el control de su propio ordenador. Aquí no aprenderá a ser un mejor solicitante; se formará para ser un arquitecto. El objetivo es iniciar una transición fundamental: de consumidor de magia a maestro artesano.

Este es su llamado a la artesanía. Este libro es el mapa para montar su taller, desde los cimientos de un entorno de programación limpio hasta la instalación de los motores y sistemas nerviosos que darán vida a sus propias creaciones de IA. Le enseñaremos a darle a un modelo de lenguaje una memoria a largo plazo (RAG), a proporcionarle un cinturón de herramientas para interactuar con el mundo (Agentes) y a diseñar flujos de trabajo visuales complejos (ComfyUI) que operen como una extensión directa de su imaginación.

Al final de este viaje, no tendrá una colección de scripts aislados. Tendrá un ecosistema integrado, la confianza para modificarlo y, lo que es más importante, la mentalidad de un constructor. Habrá cambiado la pregunta de “¿Qué puede hacer la IA por mí?” a “¿Qué haré que mi IA haga hoy?”.

Bienvenido al gremio. La forja está esperando.

d2d_images/chapter_title_above.png





d2d_images/chapter_title_corner_decoration_left.png





d2d_images/cover.jpg
AGENTES

. Inteligencias Artificiales auténomas
ll;esclgnre como nnerav‘evulllcinnan Ias IAs que ya actiian por su cuenta

AUTOR
LUMA LEZI





d2d_images/image001.jpg
VOLUMEN 5






d2d_images/chapter_title_corner_decoration_right.png





d2d_images/image000.jpg
AGENTES

ncias Artificiales autonomas

AUTOR
LUMALEZI






d2d_images/chapter_title_below.png





d2d_images/scene_break.png





